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De Kamer, 

gehoord de beraadslaging, 

constaterende dat getrouwde echtparen geconfronteerd kunnen worden 
met hoge eigen bijdragen wanneer een van de partners opgenomen moet 
worden in een instelling vanwege een chronische ziekte of beperking; 

van mening dat het onwenselijk is wanneer echtparen moeten scheiden 
omdat een van de partners opgenomen moet worden en de eigen 
bijdrage te hoog is om op te brengen en deze gezinnen hierdoor met 
financiële problemen geconfronteerd worden; 

overwegende dat er voor AOW-gerechtigden een procedure bestaat om 
als duurzaam gescheiden aangemerkt te worden, waardoor daadwerkelijk 
scheiden niet noodzakelijk is; 

verzoekt de regering, te onderzoeken welke oplossingen er zijn om te 
voorkomen dat getrouwde echtparen geconfronteerd worden met hoge 
eigen bijdragen wanneer een van de partners opgenomen wordt in een 
instelling vanwege een chronische ziekte of beperking, en hierbij de 
procedure van «duurzaam scheiden», zoals voor AOW-gerechtigden 
mogelijk is, te betrekken, en de Kamer hierover voor de zomer de 
informeren, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Otwin van Dijk 
Bergkamp 
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